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A Letter of Mr. John Davis Minifter of little Leak 
i/z Nottinghamshire to one of the F. of the R. S. 
concerning the Wurtemberg Engine Dated 26th, 
November. 1684. 

UUM elapfa nuper aeftate effem Londini, in ma« 
nus incidit TracShtus quidam infcriptusS/^Zw Wur- 
tembergicus, five Sipho inverfus Craribus sequealtis fluens 
& refluens ha&enus inauditus, De hac Machina ma* 
gnifica praedicat Author prasdidi libelli, afferens effeu- 
nam e duabus Machinis Aquariis, cui mundus parent 
nonhabetjfi Sr'utilitatem,& raritatem, & artificium fpec- 
tes , fed Le&orem orat, ut ignofcat Patrono ejus Serenil- 
fimo quod myfterium ftru&urae ejus fibi iervet. Dum 
Itaque encomium hoc tam carse, utilis, & artificiofe Ma- 
chins legerem,& de Fabricatione ejusferio cogitarem, in 
mentem venir, quomodo inftrui poffit Sipho, utquaede 
Wurtembergico illo narrantur, prasftaret. Habens ergo 
in manibus, dum Tra&atum ilium evolverem, Syphonem 
quendam Vitreum, me ad inventionem coelati prasdi&i 
Siphonis artificii applicui, & poftquam Syphonem meum 
artificio eo, quod tunc mihi occurrebat, difpofueram; 
erexieum fupra duo Vafcula quantum potui perpends 
culariter; dumque in eo fitu fifteretur, aflfudi in unum ex 
Vafculis aquam, donee orificium Siphonis paululumfu- 
peraret, & liatim in alterum Vas ut expe&abam effiuebat 
aqira : tunc evacuato illo Vafe in quod primo aquam in> 
fuderam in alterum effndi, & immediate aqua ifta reflue- 
bat inprius Vas. Hoc dum in prima Ie6honeprasdid:i 
libelli occupatus eram, expertus fum, & licet n'on aufim 
de Invento hoc gloriari, aut Artificium hujus Syphonis 
mei cum illo Wurtembergico, quod mmladhuc (in quan- 
tum fcioj ignotum eft, comparare : tamen fi utilitatem 
fpe&emus, cum eo certare poffe (praefertim'fi addatur ei 
Inftrumentum quoddam, modoquodam peculiaria me 
excogitato,) non multum dubito, &c, T/?q De- 


